MIECZYSLAW 


CIEJEK 


B. PRACOWNIK PRK 9 W KRAKOWIE 
CZLONEK ZBoWiD 


po dlugiej i ciezkiej chorobie, opatrzony sw. Sakramentami, 
zmarl 27 stycznia 1982 r., w wieku 59 lat, 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE odprawione zostanie w kościele paraf. św. Klemensa w Wieliczce 
w poniedziałek dnia 1 lutego 1982 roku o godzinie 12.30, po czym nastąpi odprowadzenie 
Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku. 


Pogrążeni w żałobie: 


ŻONA, SYN, SYNOWA, WNUCZKA, SIOSTRA I RODZINA 


